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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 693 

19 Οκτωβρίου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 24542 

Ο Δήμος Καρδίτσας διακηρύττει ότι την 6η του 
μηνάς Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Καρδίτσας, (Σαρανταπόρου 140, 2ος όροφος) 
θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφο¬ 
ράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελ¬ 
τιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 
2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις 
του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής 
Τ.Κ.Καλλιφωνίου». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176219 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «Διαμόρφωση πάρκου 
αναψυχής Τ.Κ.Καλλιφωνίου» 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά-τεχνικά, με προϋ¬ 
πολογισμό 52.948,51 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) β) κατηγορία Ξυλοκατασκευές., με προ¬ 
ϋπολογισμό 40.401,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
6/2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας, 
ανέρχεται στο ποσό των 93.349,55 ΕΥΡΩ (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 117.000,00 ΕΥΡΩ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Καρδίτσας (και διεύθυνση Σαρανταπόρου 
140, 2ος όροφος), μέχρι τις 1/11/2012). 


Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά . 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2 
% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.866,99 
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύ¬ 
νεται προς το Δήμο Καρδίτσας. Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τριακόσιες 
εξήντα ημέρες (360) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Καρδίτσας, αρμόδιος 
υπάλληλος Μ. Κατοίκου τηλ.: 2441354806 και Ε. Κόγια 
τηλ.: 2441354877, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καρδίτσα, 15 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 28472 

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τον 
ΕΚΠΟΤΑ η προμήθεια «φωτιστικών Εοό αστικού - οδικού 
φωτισμού» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά, προϋπολογισμού 673.001,00 €. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα καλυφθεί από 
το Πράσινο Ταμείο, χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική 
ανάπλαση 2012 - 2015». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21η του μήνα Νοεμβρίου 
του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11 (έναρξη) 
μέχρι 12.00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα στις Γούρνες ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών (εάν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 
και συνεταιρισμοί. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια 


του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσ- 
σονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% επί 
του προϋπολογισμού της μελέτης και είναι 67.300,10 € 
και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορ¬ 
φή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Η προμήθεια και η τοποθέτηση των φωτιστικών από 
τον ανάδοχο θα γίνει σε συγκεκριμένες οδούς εντός 
των ορίων του Δήμου μας σε επιλεγμένες θέσεις και 
πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας μας 

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και 
διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Δήμου, Ελευθερί¬ 
ας 50 Λιμάνι Χερσονήσου Τ.Κ. 70014 τηλ. 28973 - 40000 
(αρμόδιος υπάλληλος Κουρμουλάκης Δημήτριος). 

Γούρνες, 11 Οκτωβρίου 2012 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Αριθμ. 28339 

Ο Δήμος Γόρτυνας διακηρύττει ότι την 06 του μηνός 
Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Γ όρτυνας στους Αγίους Δέκα, θα διεξαχθεί με ανοιχτή 
Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, 
Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, 
τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμού τ.κ. 
Ανω Μουλίων Δήμου Γ όρτυνας». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176522 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση οικισμού τ.κ. 
Ανω Μουλίων Δήμου Γ όρτυνας». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

1) χωματουργικές εργασίες, με προϋπολογισμό 
12.324,72€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) 

2) Εκσκαφή οδοστρώματος, με προϋπολογισμό 
1524,8745€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) 

3) καθαιρέσεις 2.121,2163€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

4) σκυροδέματα 163670,69€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), 

5) οπλισμοί-ξυλότυποι 121.903,34€ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

6) αργολιθοδομές 3.238,83€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

7) τοιχοδομές 1.304,8505 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 
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8) διαζώματα 2.415,6907€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

9) αρμολογήματα-επιχρίσματα 17.257,05€ (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

10) επιστρώσεις-επενδύσεις 185.220/19€ (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

11) λοιπά μαρμαρικά 9.963,8132€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

12) χρωματισμοί 23.80,178€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

13) λοιπά 2.442,6€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) 

14) ηλεκτρολογικά ισχυρά 144.455,96€ (δαπάνη εργα¬ 
σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

15) αποχετευτικά 21.849,356€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώ¬ 
ρησης 27119/09-11-2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Γόρτυνας, ανέρχεται στο ποσό των 692.073,37 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
868.275,26 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Γόρτυνας, Αγιοι Δέκα Ηρακλείου Κρήτης, 
οδός Αντονίνο ντι Βίτα, τ.κ. 70012, μέχρι τις 01-11-2012 
ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Επίσης, η αναλυτική διακήρυξη είναι αναρτημένη στο 
δικτυακό τόπο του Δήμου Γόρτυνας, στη δ/νση Γιΐΐρ:// 
νννννν.9 ΟΓίγηα.ρον.ρΓ 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: (σύμφωνα με 
το άρθρο 21 της Διακήρυξης) 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 

I) 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδο¬ 
μικών 

II) Α2,1η και 2η τάξη εντός Νομού και σε 2ο Νομό για 
έργα κατηγορίας Η/Μ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 


(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της 
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύ¬ 
πτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 

I) 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομι¬ 
κών 

II) Α2, 1η και 2η τάξη εντός Νομού και σε 2ο Νομό 
για έργα κατηγορίας Η/Μ (όπως αναφέρεται στην 21.1 
α.) με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα¬ 
ξίας). 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 13.841,47 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Γόρτυνας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 240 (διακό¬ 
σιες σαράντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός 2012 ΣΑΕ 282/80142). Προκατα¬ 
βολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Γ όρτυνας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γόρτυνας., αρμόδιος 
υπάλληλος Ντελάκης Δημήτρης (τηλ.: 2892340341 Φαξ: 
2892031802 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γκό- 
τσηΈφη. (τηλ.: 2892340301 Φαξ: 2892031802), τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Αγιοι Δέκα, 15 Οκτωβρίου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) επαναπροκηρύσσει δημόσιο διε¬ 
θνή διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό την 
ανάθεση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Απο¬ 
θεραπείας Αποκατάστασης στο Κέντρο Υγείας - Απο¬ 
θεραπείας Αποκατάστασης Κερατέας «Κ.Πρίφτης»». Ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007, 
το ΠΔ 118/2007 και την κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ, 
όπως ισχύουν καθώς και τις αρχές που διέπουν τον 
Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (ΦΕΚ 3638/29-05-2007, ΤΑ.Ε. & Ε.Π.Ε.), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτε- 
χνολογικού εξοπλισμού Αποθεραπείας Αποκατάστασης 
για το ΚΥ-ΑΑ Κερατέας «Κ.Πρίφτης». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός για 
το έργο ανέρχεται στο ποσό των 158.536,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. κατ’ ανώτατο όριο. 

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει στο 100% με την 
οριστική παραλαβή του έργου. 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε (ΣΑΕ 
2009ΣΕ 09100003). 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κερατέα, Αττική. 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής 
στο διαγωνισμό, έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική 
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με 
το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. 

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγ¬ 
γελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν 
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την 
εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν 
ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 

Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυ¬ 
σικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007). 

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προ¬ 
μηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προ¬ 
σφορά τους. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της προκήρυξης, επιπλέον 
στοιχεία προσωπικής κατάστασης συμμετεχόντων. 

Τα αναφερόμενα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα 


και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις 
χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρ¬ 
τημα IX Β' του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν 
επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελ¬ 
ματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα 
που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα. 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 
αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσης, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

Εφόσον πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό από ένορκη 
βεβαίωση του υπόχρεου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέ- 
πεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί 
αυτή με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στη 
οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δή¬ 
λωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συ¬ 
ντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νο¬ 
μικές καταστάσεις. 

Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξι¬ 
ολόγησης του Διαγωνισμού μπορούν, εφόσον αμφι¬ 
βάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν 
λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις 
αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που 
θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση 
των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληρο¬ 
φορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκα¬ 
τεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. 
Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθε¬ 
σία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος 
ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά 
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των δι¬ 
ευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
του υποψηφίου ή του προσφέροντος. Οικονομική και 
Δημοσιονομική ικανότητα: 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟ- 
ΧΟΥ 

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογρα¬ 
φής, στην οποία θα δηλώνεται: 

Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επι¬ 
χείρησης 

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτω¬ 
τος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημο¬ 
σίου 

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με 
αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπη¬ 
ρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον 
ο οργανισμός εκδίδει τέτοια) των τριών τελευταίων 
ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό 
είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από 
το διπλάσιο του προϋπολογισμού της παρούσας δι- 
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ακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός 
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δρα¬ 
στηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
διπλάσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας 
διακήρυξης. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική 
ικανότητα της επιχείρησης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστο- 
ληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το ποσό του 
προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο τμήμα του δια¬ 
γωνισμού για το οποίο καταθέτει προσφορά. 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρί¬ 
των ύψους κατ’ ελάχιστο ποσού Ισου με το μισό (50%) 
του προϋπολογισμού της παρούσης διακήρυξης για το 
σύνολο των (εργασιών κατά την εκτέλεση της προ¬ 
μήθειας) δραστηριοτήτων τους (κάλυψη ευθύνης του 
αναδόχου αλλά και προστηθέντων). 

Τεχνική ικανότητα: 

Θα πρέπει να κατατεθεί κατάλογος, στον οποίο να 
αναφέρονται οι κυριότερες ανάλογες προμήθειες των 
τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: 
του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον 
ιδιωτικό τομέα της ημερομηνίας παράδοσης του ποσού 
παράδοσης. 

Για τις προμήθειες του ανωτέρω καταλόγου απαι¬ 
τείται να προσκομιστεί και βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης εί¬ 
ναι: 

-Δημόσια αρχή με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκ- 
δοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. 

-Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή 
εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν 
υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, του αγοραστή και εάν 
τούτο δεν είναι δυνατόν, του προμηθευτή. 

-Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν 
παραληφθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 
το 25 % του προϋπολογισμό της υπό ανάθεση προ¬ 
μήθειας. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να διαθέτουν 
πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για 
τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ΕΝ 130 9001:2008 ή ΕΝ 130 13485:2003. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δύο (2) μήνες από την 
υπογραφή της. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 9.750,00 ευρώ 
(5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για το σύνολο της προμήθειας). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜ¬ 
ΜΕΤΟΧΗΣ: 21/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 
στην έδρα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. στην Γεωργίου Δαμάσκου, 
αρ.1, Αχαρναί, Τ.Κ. 136 77, τηλ.: 210 2420217, φαξ: 210 
2420215 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:Έξι (6) μήνες. 

Προσφορές για μέρος των ειδών ή αντιπροσφορές 
δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απα¬ 
ράδεκτες. 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 15/10/2012 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗ¬ 
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: 14/12/2012, ημέρα Παρασκευή, έως τις 16:00 
από τα γραφεία της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», Γ εωργίου Δαμάσκου, 
αρ.1, Αχαρναί, Τ.Κ. 136 77, τηλ.: 210 2420217, φαξ: 210 
2420215, θ-πιαίΙ: ίηΐο@3θπιγ.ς)ΐ·, 

Διεύθυνση Διαδικτύου: νννννν.θβπιγ.ςι·, πληροφορίες: 
Γ.Οικονομόπουλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Αντίτιμο παραλαβής διακήρυξης: τριάντα (30) ευρώ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21/12/2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 Κατά την αποσφράγιση 
των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι Υποψήφιοι 
ή οι εξουσιοδοτημένοι δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότη¬ 
σης εκπρόσωποι αυτών. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Αριθμ. 02/5306 

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονί¬ 
ας - Θράκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματο¬ 
δότησης στην κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου Ν. 
Καβάλας», προϋπολογισμού: 52.845,53 + 12.154,47 Φ.Π.Α. 
=65.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 52.533,00 € 
(χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, 
Δ/νση ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενότητας Καβά¬ 
λας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 ΟΒ, μέχρι 
τις 25-10-2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπό¬ 
δειγμα τύπου Β. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφω¬ 
νο: 2513503337, φαξ επικοινωνίας: 2513503377, αρμόδια 
υπάλληλος για επικοινωνία Παπαργυρίου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-10-2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Διοι¬ 
κητήριο, 3ος όροφος, Γ ραφείο 337-338 (τηλ. 2513503337, 
2513503338) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι το ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 5 του 
Ν.3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη, για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
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Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 
7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.050,66 Ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον 
μέχρι 30-05-2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής του δι¬ 
αγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις στο 
«Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. - ΚΑΠ. (Επεν¬ 
δύσεις) με κ.α.ε. 122002040». 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μα¬ 
κεδονίας - Θράκης. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ, 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Καβάλα, 9 Οκτωβρίου 2012 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Ο Δήμος Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ 
ΤΒ/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατα- 
κύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β185/23-3-1993, 
η "Πρόσβαση ΑΜΕΑ στις περιαστικές ακτές Ιεράπετρας 


(προμήθεια)”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.233,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Προσφορές γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Κατάστημα 
Ιεράπετρας μέχρι και την 26-10-2012 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.30 π.μ. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών 
γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
του συνολικού προϋπολογισμού δηλαδή 3.515,00 € και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, 
η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη. 

Το κόστος των τευχών δημοπράτησης είναι 5,00 €, 
καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου και προσκομίζεται 
η απόδειξη πληρωμής για την παραλαβή των τευχών. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
Γ ραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τη¬ 
λέφωνο 28423-40313. 

Ο Δήμαρχος 

ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινω¬ 
νιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 
τηλ. 210-8200999 ίαχ. 210-8212219 ) διενεργεί πρόχειρο 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε¬ 
ρη τιμή για την προμήθεια λογισμικού πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και πραγματοποίησης αποστολής / λήψης 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Προϋπολογισμός: 3.300 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ.) 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 29/10/2012, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., 
Μετσόβου 15, Αθήνα. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
η 29/10/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στον 
ίδιο χώρο. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. 
ορίζεται η 19/10/2012. 

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 
08:00 έως 14:00 από τον Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, υπεύθυ¬ 
νος Δ. Καταιβάτης τηλ. 210-8200806. 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
-♦- 

( 8 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινω¬ 
νιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 
τηλ. 210-8200999 ΐαχ. 210-8212219) διενεργεί Ανοικτό δια- 
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γωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
και με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης 
μηνιαίων κουπονιών και ετήσιων καρτών για ένα έτος 
με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, και συγκεκριμένα 
από τον μήνα Απρίλιο του 2013 έως το μήνα Μάρτιο του 
2014 με δυνατότητα παράτασης έως το μήνα Σεπτέμ¬ 
βριο του 2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 150.000 € πλέον ΦΠΑ. 

Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται μέχρι τις 
27/11/2012, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, από τα 
γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα τηλέφωνο 210- 
8200818, (Υπεύθυνη Β. Καραπιστόλη) όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και από ώρα 08.00 έως 14.00. Εφόσον ζητηθεί, 
μπορεί να γίνει και ταχυδρομική αποστολή της διακήρυ¬ 
ξης στη διεύθυνση του ενδιαφερομένου, μετά όμως την 
καταβολή της σχετικής δαπάνης με έμβασμα. Πέρα από 
τα παραπάνω η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνι¬ 
σμού έχει ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του Ο.Α.Σ.Α (νννννν.οαεα.ςιΐ'). 

Οι προσφορές για τον παραπάνω διαγωνισμό θα πρέ¬ 
πει να υποβληθούν στα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 
15, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών η οποία έχει ορισθεί 
για τις 28/11/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.. 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 23006 

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΒΟΝΙΤΣΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 980.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται: 

Δαπάνη Εργασιών: 558.388,00 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
100.509,84 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 98.834,67.€. 

Απολογιστικά Ασφάλτου: 30.000,00.€. 

Αναθεώρηση: 9.015,46 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 183.252,03 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία 
της υπηρεσίας: Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας Ν. Αιτωλ/νίας, 
οδός Επ. Δεληγιώργη, Βόνιτσα, Τ.Κ. 300 02, μέχρι την 
Πέμπτη 8/11/2012. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2643029003, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 2643022289, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Μπουρδάρα Χάιδω. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/11/2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στο Δημοτικό 
Κατάστημα Βόνιτσας (Τεχνική Υπηρεσία). 


Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί 
καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, 
που θα ορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, 
η οποία θα κοινοποιηθεί σε όσους έχουν λάβει τεύχη 
διαγωνισμού, μέσω ΦΑΞ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού. 

Εφόσον και στη νέα ημερομηνία δεν καταστεί δυ¬ 
νατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, θα ορισθεί και νέα ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
προηγούμενου εδαφίου. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: 2Η και άνω στην κατηγορία 
Οδοποιίας ή Κοινοπραξία 1η και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας, β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.754,65 ΕΥΡΩ 
και με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι 
(6) ημερολογιακοί μήνες. 

7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Επιτροπή Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. 

Βόνιτσα, 16 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Αριθμ. Διακ. 34243/16 -10-2012 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ με προϋπολογισμό 
1.287.197,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό: 781.503,72 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: με προϋπολογισμό: 227.877,56 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας: Στρα¬ 
τάρχου Καράίσκάκη 138 και Επαύλεως 2 - Χαϊδάρι, μέχρι 
τις 21/11/2012 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2132047200, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας: 2105811902, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χάί- 
δαρίου. 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/11/2012, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί να συμμετά- 
σχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
α) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην 2η, 3η, 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εντός Νομού ή δεύτερου επι¬ 
λεγμένου Νομού και στην Α2,1η και 2η τάξη του ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
β) Αλλοδαποί από κράτη - μέλη της Ευρωπάίκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπόρων (ΠΟΕ) 
εγγεγραμένοι στους επίσημους καταλόγους σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 
Σε κράτη που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών συμμετέχουν εφ’ όσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

γ) Συμμετοχή Κοινοπραξίας Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) που είναι 
εγγεγραμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 


που τηρείται στη Γενική Γραμματεία ΔημοσίωνΈργων 
του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ’ όσον ανήκουν στην 1η, 2η, 3η, 4η τάξη 
του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, εντός Νομού ή δεύ¬ 
τερου επιλεγμένου Νομού και στην Α2,1η, 2η τάξη του 
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με τις προϋποθέσεις του Ν. 1418/84, άρθρο 16 παρ. 41 και 
του Ν. 3669/2008, άρθρο 16 παράγραφος 3 και 7. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.187,63 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον για 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.. 
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
στον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4072/2012, άρθρο 242, 
(τροποποίηση διατάξεων ΕΣΠΑ - Ν. 3614/2007). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Κατά τα λοιπά ως σχετική λεπτομερή Διακήρυξη του 
έργου. 

Χαϊδάρι 16 Οκτωβρίου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ 
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